J ALARKO 


UYGULAMA ALANLARI 


V Atık sular için Vortex sistem taşınabilir 
dalgıç pompa. 

V Aşındırıcı atık suların boşaltılmasında, 
yağmur suyunun yeniden kullanımı veya drenajı 
uygulamalarında. 


GÜVENİLİR, VERİMLİ 


V 1,5 - 21 m/saat debi aralığında. 

V 1 - 11,7 metre arasında basma yüksekliği. 
V Çok hafif: 8,4 kg. 

V Kompakt: Boyu 41,5 cm. 








ÜSTÜN POMPA ÖZELLİKLERİ 





V Basma ventili, pompa gövdesi ve üst kapak 
AISI 304. 

V Fan AlSI 304 olup, 35 mm katı parça 
geçimine uygun. 

V Grafit / Seramik mekanik salmastra. 

V Motor yuvası ve alt ayaklar paslanmaz çelik, 
AISI 304. 


j 
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ÜSTÜN MOTOR ÖZELLİKLERİ RA R ANNE 


V 1x230V, 50 Hz. 
Akım: 5,2 A. 
Güç: 0,75 kW. 
V Asenkron, iki kutuplu, sarılabilir tip. 
V IP 68 koruma. 
V F sinifi yalıtım. 
V Sürekli çalıştırmaya uygun. 
V VXM 12-1: Flatörsüz. 
VXM 12-1 (A): Dahili Flatörlü. 
V Daldırma Derinliği: Max 10 mt. 





Pompada öncü, 
Alarko Carrier güvencesi ile... 
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Basma Ventil Gövdesi AISI 304 SS 

Pompa Gövdesi AISI 304 SS 

Emme Ventil Gövdesi AISI 304 SS 

Difizör AISI 304 SS 

Fan AISI 304 SS 

Motor Gövdesi AISI 304 SS 

Motor Üst Yatak AISI 304 SS 

Alt Taşıyıcı Ayaklar AISI 304 SS 
Mekanik Salmastra Grafit/Seramik 

Pompa Mili AISI 304 SS ASTM 5140 
Soğutucu Yağ Anti-Toksit Gıda Makinalarına 
Uygun 
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İSTANBUL: GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ 
Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01 

ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA 
Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30 

İZMİR : Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR 
Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13 

ADANA : Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA 

ALARKO CARRIER Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5 ANTALYA 
Tel: (0242) 322 0029 Faks: (0242) 322 87 66 
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